RUDOLF WINCENTY GNAGNURSKI 


Urzędnik c. k. Kolei państwowej, 


przeżywszy lat 5/, opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 13 Lipca 1902 r. 


Pozostała żona zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i Kolegów Zmarłego na obrzęd pogrzebowy, 
który się odbędzie we Wtorek dnia 15 Lipca 1902 r. o godzinie 4 po południu z domu żałoby 1. 18 
przy ulicy Basztowej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOZENSTWO ZALOBNE 


odbedzie sie we Srode dnia 16 Lipca b. r o godzinie 9 rano w kosciele OO. Reformatów. 


Zakład pogrzebowy ,,Pompes funebres* A, Szafrańskiego w Krakowie. 


